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A proprement dit) est le meme pour tous les corp transparents et non cristallises et pour Pespace vid( II s'ensuit de plus que les -vibrations de Vether lum neux sont perpendicldaires an plan de 'polarisation.
Copenhague, le 28 juin 1861.